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  جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

  2886 - حكم من فاتته عدة صلوات بسبب الإغماء أو التخدير - نور على الدرب

  عبدالعزيز بن باز


  
  عند اجراء عملية جراحية لانسان ما فان اجراء العملية يستمر عدة ساعات. وكذلك بعد الخروج من غرفة العمليات ان هذا الانسان يكون تحت تأثير البنج لعدة ساعات اخرى. مما يترتب على ذلك فوات عدة صلوات. فماذا
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  يفعل جزاكم الله خيرا. اذا وعى وانتبه نصلي الصلوات مثل النايم حكم حكم النائم. هم. والمومى عليه باسباب عارظة. فاذا انتبه صلى الصلوات كلها كالنائم. نعم. جزاكم الله خيرا. الصلوات التي فاتتها اثناء اثناء العملية
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  وتوابعها وتصليها بعد الصحو. والانتباه فتوضأ ويصليها واذا كان لا يستطيع الوضوء لان مرضه يمنعه من جمال الماء نعم يتيمم ويصليها نعم جزاكم الله خيرا. عندما تتصل اما ما يتعلق بالخارج من الدبر والقبول. نعم. فهذا هو
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  ان شاء استنجى ان استطاع للماء وان شاء ازال ذلك الاستمار بالمناديل الخشنة الطاهرة. نعم. يتمسح ثلاث مرات او او باللبن او بغير هذا من الاشياء الطاهرة النظيفة الخشنة. نعم. حتى يزول الاذى. بشرط ان يكون ذلك ثلاث مرات
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  ما ينقص عندها الان. جزاكم الله واذا لم تكفي الثلاث زاد حتى يزول الاذى ولو الى خمس ولو الى سبع. حتى يزول الاذان. نعم. ثم يتوضأ وراء الصلاة جزاكم الله خيرا
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